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केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 अप्रैल , 2019 
सं . 12- 15/ 2012- केहोप ( पार्ट -I). होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम ,1973 ( 1973 का 59वॉ) की धारा 12 
ग तथा 33 के खण्ड ( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से 
होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् ( होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर ) विनियम , 2013 में 
आगे संशोधन हेतु निम्न विनियम बनाती है, अर्थात : 
1 (1) इन विनियमों का नाम होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् ( होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये 

न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन विनियम , 2019 होगा । 

( 2 ) ये भारत के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे । 
2. होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् (होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर ) विनियम , 
2013 के विनियम 3 में उप -विनियम ( 4) से ( 9 ) के लिये निम्न विनियम को प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात : 

“( 4) अधिनियम की धारा 12 क के अंतर्गत स्थापित वर्तमान में संचालित महाविद्यालयों तथा संलग्न अस्पतालों 
तथा उन महाविद्यालयों तथा उनके अस्पतालों को जोकि 28 जनवरी , 2003 से पूर्व स्थापित हों तथा केन्द्रीय 
होम्योपैथी परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त हों , उनको केंद्रीय सरकार से निम्न को पूर्ण करने की शर्त पर 17 मई , 2019 
को अथवा उससे पूर्व, अनुमति प्राप्त करनी होगी अर्थात : 
(i) आवेदनों को सचिव , भारत सरकार, आयुर्वेद , योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्धा तथा होम्योपैथी 

( आयुष ) मंत्रालय को प्रपत्र -1 में प्रस्तुत किया जायेगा । 
(ii ) एक वर्तमान में संचालित होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय आवेदन करने का पात्र होगा यदि वह : 
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आ ) 


(IV ) 


अ ) होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पताल विनियम 4 में उल्लेखित 

आश्यकताओं को पूर्ण करेगा | 
होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के समय सम्बंधित राज्य सरकार की अनुमति 
ली गयी हो तथा उक्त अनुमति की वस्तुस्थिति | 
होम्योपैथी में स्नातक ( डिग्री ) अथवा स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम( मों ) चलाने हेतु किसी केंद्रीय 
अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो तथा उक्त 

सम्बद्धता की वस्तुस्थिति | 
ई ) होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पताल विनियम 5 से 13 में उल्लेखित सभी 

आवश्यक न्यूनतम मानकों के अनुरूप होगा | 
(iii ) प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन के साथ केंद्रीय होमियोपैथी परिषद्, नई दिल्ली के पक्ष में रूपये दो लाख 

( गैर वापसी योग्य ) का मांग पत्र/ भुगतान आदेश के रूप में संलग्न करना होगा । 
केंद्र सरकार से आवेदन प्राप्त होने पर , केंद्रीय परिषद् इसकी उपयुक्त रूप से जांच करेगी तथा अधिनियम के 
प्रावधानों तथा इसके अंतर्गत बने संबंधित नियमों को अनुपालन किया गया है अथवा नहीं, की जाँच करने 

तु होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय और अस्पताल का निरीक्षण करेगी तत्पश्चात परिषद् की 

कार्यकारिणी समिति की संस्तुति केंद्र सरकार को प्रपत्र - 2 में प्रस्तुत करेगी । 
( V) केंद्रीय सरकार , केंद्रीय परिषद् की संस्तुतियों पर विचार करने के पश्चात तथा आवेदन के सुव्यवस्थित होने 

की संतुष्टि होने पर, अनुमति पत्र जारी करेगी । यदि केंद्र सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक 
महाविद्यालय मान्यता जारी रखने हेतु उपयुक्त नहीं है तो आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर देने के 

पश्चात आवेदन को अस्वीकृति करने का आदेश पारित करेगी । 
(VI ) उन होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों पर अधिनियम की धारा 12ख के प्रावधान लागू होंगे जो कि 

12ग में उल्लेखित समय सीमा में अनुमति हेतु आवेदन करने में विफल रहते हैं । 
3. इन विनियमों की अनुसूची- VII के पश्चात निम्न को जोड़ा जायेगा अर्थात : 

प्रपत्र - 1 

विनियम 03 का उप विनियम ( 4 ) देखें ] 
वर्तमान में संचालित होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय तथा अस्पताल को अनुमति हेतु आवेदन 

सामान्य 
क्र . सं . ब्यौरा 

विवरण 
आवेदक का नाम 
प्रबंधन का नाम 
( शासकीय / सोसाईटी / न्यास इत्यादि ) 
पूर्ण पता पिन सहित 
सोसाईटी / न्यास इत्यादि का सम्बंधित राज्य अधिनियम के 
अंतर्गत पंजीकरण संख्या तथा पंजीकरण की तिथि 
सोसाईटी/ न्यास के संस्थापक सदस्य 
संस्थापक सोसाईटी / न्यास की प्रमुख गतिविधियाँ 
( लेख / संगम का ज्ञापन /नियम/न्यास विलेख की प्रामाणिक 
प्रति संलग्न करें ) 
महाविद्यालय का नाम 
पूर्ण पता पिन सहित 
महाविद्यालय का संपर्क विवरण 
दूरभाष संख्या एस . टी . डी . कोड सहित 
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कार्यालय 

निवास 
मोबाइल नं० 
ई -मेल पता 
वेब साइट 
संचालित पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता सहित (स्नातक तथा 
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम -विशेषज्ञता अनुसार) 
होम्योपैथिक आयुर्विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के 
समय सम्बंधित राज्य सरकार की अनुमति ली गयी हो एवं 
अनुमति जारी हो ; ( राज्य सरकार की अनापत्ति/ अनुमति की 
किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न 
करें ) 
केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक 
विश्वविद्यालय से स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम ( मों ) 
को संचालित करने हेतु सम्बद्धता प्राप्त की हो तथा जारी हो ; 
(विश्वविद्यालय का नाम का उल्लेख करें तथा सम्बद्धता के 
पत्र / आदेश की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित 
प्रति संलग्न करें ) 
महाविद्यालय में बी . एच. एम . एस ./ एम . डी .( होम .) पाठ्यक्रम 
में प्रथम बार प्रवेश आरम्भ करने का वर्ष 
किसी वर्ष यदि प्रथम बी . एच . एम . एस ./ एम. डी .( होम. ) 
पाठ्यक्रम ( मों ) में प्रवेश नहीं किया गया , तो इसके कारण 
विगत 3 वर्षों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों मे प्रवेश 
हेतु अभ्यर्थियों के चुनाव की प्रक्रिया 
विगत 3 वर्षों में प्रथम बी एच एम एस तथा / अथवा 

एम०डी० ( होम ) पाठ्यक्रमों में प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या 
प्रधानाचार्य/ निदेशक का विवरण 


नाम 


12|ON 


अर्हता , प्रदत्त प्राधिकारी , अर्हता का वर्ष 
जन्म तिथि 
पंजीकरण संख्या 


००|No 


अनुभव -- 
प्राध्यापक 

( से तक ) 
प्रवाचक / सह प्राध्यापक 

। से _ तक ) 
व्याख्याता / सहायक प्राध्यापक __ से _ _ _ तक ) 
प्रदर्शक / ट्यूटर 

से _ तक ) 
नियमित प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि 
पूर्ण पता पिन सहित 
एस टी डी सहित दूरभाष 
मोबाइल न० 
ई - मेल 
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N6 


महाविद्यालय के वित्तीय स्रोत 

वित्तीय क्षमता 
विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्र तथा लेखा विवरणों की 
प्रतियाँ संलग्न करें 
( अर्थात वित्तीय वर्ष 2015- 16, 2016 - 17 तथा 2017- 18 के 
लिए ) 
लेखा वर्ष 2018- 19 के लेखा विवरणों की प्रति संलग्न करें 
( बिना अंकेक्षण भी हो सकते हैं ) 
सावधिक जमा का विवरण 
| चालू खाते में जमा का विवरण 
बचत खाते में जमा का विवरण 

महाविद्यालय तथा अस्पताल का बजट 
| परियोजना की कुल लागत 
भूमि की पूंजीगत लागत 
भवन की लागत 
| प्लांट तथा यन्त्र लागत 

उपकरणों/ साधनों पर लागत 

| फर्नीचर एंड फिक्सचर की लागत 
7. अन्य ( यदि कोई हो ) 

वित्तपोषण के साधन 
1 . संस्थापक सोसाइटी/ न्यास का अंशदान 

| सहायता अनुदान 
दान 
इक्विटी 
| सावधि ऋण 
अन्य स्रोत ( यदि कोई हो ) 


राजस्व अनुमान 


1 . 


शुल्क संरचना 
अस्पताल उपयोग शुल्क 
अन्य स्रोतों से अनुमानित वार्षिक राजस्व । 


3. 


व्यय अनुमान 


परिचालन व्यय 
मूल्यह्रास 


| 2. 


भूमि का विवरण : 


विवरण 


क्र . सं . ब्यौरा 
1 . 

कुल क्षेत्रफल ( हेक्टेयर/ एकड़ / वर्ग मीटर में प्लाट का आकार 
सहित ) 
| भूमि का विवरण ( सर्वे/ पुनर्सर्वेसंख्या, ग्राम , टाउन इत्यादि ) 
यदि एक से अधिक प्लाट हों तो तदनुसार विवरण दें 
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| 3. स्वामित्व 

यदि पट्टे पर हो 
पट्टे की अवधि __ _ _ से _ तक 
पट्टाकर्ता का नाम 

पट्टेदार का नाम 
उपलब्ध अवसंरचना 

होम्योपैथी महाविद्यालय भवन हेतु आवास 
क्र . सं . विवरण 

------- छात्रों के प्रवेश हेतु उपलब्ध वर्ग मीटर में 

निर्मित क्षेत्र 
। प्रशासनिक अनुभाग 
प्रधानाचार्य कक्ष 
स्वागत कक्ष 
आगंतुक कक्ष 
समिति कक्ष 


प्रशासन 


लेखा अनुभाग 
रिकॉर्ड कक्ष 
महिला एवं पुरुष हेतु अलग - अलग प्रसाधन 
लेक्चर हॉल की कुल संख्या 
प्रत्येक में छात्रों के बैठने की क्षमता 
विद्युत सुविधा 
श्रव्य - दृश्य सहायक 
| पंखे/ कूलर 
प्रत्येक तल में छात्रों एवं छात्राओं हेतु अलग - अलग प्रसाधन 
सेमिनार परीक्षा हॉल 
केंद्रीय पुस्कालय 
छात्रों के बैठने की क्षमता 
शिक्षकों हेतु वाचनालय कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों हेतु वाचनालय कक्ष । 

पुस्तकालयाध्यक्ष का कक्ष 
5 . कुल शिक्षण विभागों की संख्या 
5( क ) | शरीर रचना विज्ञान विभाग कक्ष 

हवादार, वाश बेसिन सहित विच्छेदन हॉल 


शव भण्डारण 


संग्रहालय 
| उत्तक विज्ञान प्रदर्शन हेतु अलग स्थान /कक्ष 
शरीर क्रिया विज्ञान विभाग कक्ष 
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शरीर क्रिया विज्ञान के लिए प्रयोगशालाएँ 
जैव रसायन के लिए प्रयोगशालाएँ 
संग्रहालय 

प्रदर्शन कक्ष 
5( ग ) | होम्योपैथी भेषज विभाग कक्ष 

प्रयोगशाला 
संग्रहालय 
प्रदर्शन कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों हेतु विचार विमर्श कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 

विभागीय पुस्तकालय 
5 ( घ ) विकृति विज्ञान विभाग कक्ष 

प्रयोगशाला 

संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
5 (ड .) 

न्यायिक औषध तथा विष विज्ञान विभाग कक्ष 

संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
5 ( च ) | सामुदायिक औषध विभाग कक्ष 

संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
5( छ ) । औषध साभ्यास विभाग कक्ष 

संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों हेतु विचार विमर्श कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 

विभागीय पुस्तकालय 
5( ज ) | 

| स्त्रीरोग विज्ञान तथा प्रसूति रोग विभाग कक्ष 

| संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
5 ( झ ) शल्य क्रिया विभाग कक्ष 

संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
5( ड) होम्योपैथी मेटेरिया मेडिका विभाग कक्ष 

संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
| स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा हेतु कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 
विभागीय पुस्तकालय 
ऑरगेनन ऑफ़ मेडिसिन विभाग कक्ष 
औषध इतिहास संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा हेतु कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 


5(ट ) 
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| विभागीय पुस्तकालय 
5 ( ठ ) | रेपर्टरी विभाग कक्ष 

कंप्यूटर प्रयोगशाला 
प्रदर्शन कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा हेतु कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 

विभागीय पुस्तकालय 
5 ( ड ) मनोविज्ञान विभाग कक्ष 

| संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा हेतु कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 

विभागीय पुस्तकालय 
5 ( ढ ) बालरोग विभाग कक्ष 

| संग्रहालय सह प्रदर्शन कक्ष 
स्नातकोत्तर छात्रों के लिए चर्चा हेतु कक्ष 
स्नातकोत्तर शिक्षण संकाय कक्ष 
विभागीय पुस्तकालय 
छात्रों हेतु सामूहिक ( कॉमन ) कक्ष 
छात्राओं हेतु कॉमन कक्ष 
बैठने की व्यवस्था 


लाकर कक्ष 
अभ्यार्थियों तथा शिक्षकों हेतु महाविद्यालय प्रांगण मे 
जलपान गृह (कैंटीन ) की व्यवस्था 


कुल 


संलग्न होम्योपैथी अस्पताल हेतु आवास सुविधा 


क्र . सं . 


विवरण 

-- - -- छात्रों के प्रवेश हेतु उपलब्ध निर्मित क्षेत्र 

( वर्ग मीटर में ) 
अस्पताल प्रशासनिक खंड 
( अ ) अधीक्षक कक्ष 
| ( आ ) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कक्ष 
| ( इ) स्टाफ नर्स कक्ष 
( ई ) स्वागत एवं पंजीकरण कक्ष 

बाह्य रोगी विभाग 
(i) औषध 
(ii ) स्त्रीरोग विज्ञान एवं प्रसूति 
(iii) बालरोग तथा जनन एवं बाल चिकित्सा 
(iv ) मरहम पट्टी कक्ष 
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(v) औषध वितरण कक्ष 
( vi) भंडार 

अन्तः रोगी विभाग 
(i) सामान्य औषध ( पुरुष एवं महिला हेतु अलग - अलग वार्ड ) 
( ii) बाल चिकित्सा विज्ञान 
(iii) शल्य क्रिया विज्ञान ( पुरुष एवं महिला हेतु अलग 
अलग वार्ड ) 
(iv) प्रसूति /स्त्रीरोग विज्ञान 
( v) प्रसाधन एवं स्नानगृह ( पुरुष एवं महिला हेतु अलग 
अलग ) 
| (vi) डॉक्टर ड्यूटी कक्ष 
( vii ) नर्सिंग स्टेशन / ड्यूटी कक्ष 
आप्रेशन थिएटर इकाई 
( अ ) आप्रेशन थिएटर 
( आ ) तैयारी कक्ष 
| (इ ) शल्य क्रिया उपरान्त स्वास्थ्य लाभ कक्ष 
| (ई ) निर्जिवाणुकृत लिनन हेतु स्थान 
( उ ) प्रसव कक्ष 
( ऊ ) शल्य चिकित्सक / प्रसूति विज्ञानी / सहायकों हेतु कक्ष 
( ए ) नर्सिंग स्टाफ कक्ष 
| भौतिक चिकित्सा तथा योग सहित पुनर्वास यूनिट 

केन्द्रीय नैदानिक प्रयोगशाला 
( अ ) विकृति विज्ञान एवं सूक्ष्म जैव विज्ञान 
( आ ) जैव-रसायन 

विकिरण विज्ञान तथा सोनोग्राफी विभाग 
एक्स - रे कक्ष 
डार्क कक्ष 
फिल्म एवं रसायन भंडारण हेतु प्रावधान 
अस्पताल रसोई 
भंडार 

कुल 

अस्पताल सुविधाओं का विवरण 
क्र . स . | ब्यौरा 

| महाविद्यालय से अस्पताल की दूरी 
| होम्योपैथी अस्पताल का नाम तथा पता 
| सविधाएँ 

केन्द्रीय पंजीकरण 
अधीक्षक कक्ष 
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी कक्ष । 
स्वागत एवं पंजीकरण कक्ष 
डॉक्टर ड्यूटी कक्ष 
स्टाफ नर्स कक्ष 
नर्सिंग स्टेशन / ड्यूटी कक्ष 


भडार 


विवरण 


2. 
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5 . 


मरहम पट्टी कक्ष 
औषध वितरण 

भंडार 
अन्तः रोगी विभाग 
वार्डों की संख्या 
कुल शय्याओं की संख्या 
शय्याओं का औषध 
वितरण 

| बालरोग 
प्रसूति एवं स्त्री रोग 

शल्य क्रिया 
| विगत एक कैलेंडर वर्ष मे अन्तः रोगी विभाग मे कुल रोगी 
संख्या 
विगत एक कैलेंडर वर्ष मे अन्तः रोगी विभाग मे कुल 
शय्यारत रोगियों की संख्या 
प्रति दिन औसत शय्या अधिभोग( प्रतिशत ) 
रो०X 100 
365X श० 
रो० - अन्तः रोगी दिवस (प्रतिदिन कुल शय्यारत अन्तः 
रोगी ) विगत कैलेंडर वर्ष के दौरान 
श० - अन्तः रोगी विभाग मे कुल शय्या संख्या | 
बाह्य रोगी विभाग 
कुल बाह्य रोगी विभागों की संख्या 
| बाह्य रोगी विभाग का समय 
बाह्य रोगी विभाग के औषध 
प्रकार 

प्रसूति एवं स्त्री रोग 
बाल रोग तथा जनन एवं बाल 
स्वास्थ्य 

अतिरिक्त ( यदि कोई हो ) 
विगत एक कैलेंडर वर्ष मे बाह्य रोगी विभाग मे कुल रोगी 
संख्या 
बाह्य रोगी विभाग मे प्रति दिन रोगी औसत 
(विगत कलेंडर वर्ष मे बाह्य रोगी विभाग में कुल रोगियों 
की संख्या : 300 ) 
अस्पताल हेतु नैदानिक प्रयोगशाला 
एक्स रे ( उपलब्धता तथा क्रियाशील ) 
ई सी जी ( उपलब्धता तथा क्रियाशील ) 
यू एस जी ( उपलब्धता तथा क्रियाशील ) 
आप्रेशन थिएटर आप्रेशन थिएटर 

तैयारी कक्ष 
आप्रेशन उपरान्त स्वास्थ्य लाभ 
कक्ष 
निर्जिवाणुकृत लिनन हेतु स्थान 


7. 
8 


11 . 


प्रसव कक्ष 
शल्य चिकित्सक कक्ष 
| नर्सिंग स्टाफ कक्ष 
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12 | योग सहित पुनर्वास यूनिट 
13 अस्पताल रसोई 
14 . | भंडार 
15. आधुनिक चिकित्सा के बहु विशेषज्ञता अस्पताल का नाम 

एवं पता जिसके साथ महाविद्यालय का समझौता ज्ञापन 


हो । 


01 


01 


01 


04 


01 


01 


01 


| 
No 
| 


01 


01 


| 


10 . 


हा 


08 


अस्पताल कर्मचारी वृंद 
क्र . सं . पद नाम आवश्यकता 

उपलब्धता 
20 शय्या 25 शय्या 50 शय्या | 51से 100 संख्या | पू . का ./ 
हेतु हेतु | हेतु शय्या हेतु 

अं . का . 

बुलावे पर 
चिकित्सा अधीक्षक 

01 
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी 

01 01 01 
चिकित्सा अधिकारी 

02 

02 
निवासी चिकित्सा अधिकारी 01 

| 02 02 
शल्य चिकित्सक 

01 01 

| 0101 
( सामान्य शल्य क्रिया ) 
संज्ञाहारक चिकित्सक बुलावे पर बुलावे पर बुलावे पर बुलावे पर 
प्रसूती /स्त्रीरोग चिकित्सक | 01 | 01 
विकिरण विज्ञानी 

बुलावे पर बुलावे पर बुलावे पर बुलावे पर 
विकृत विज्ञानी/ जैव रसायन 

01 
विज्ञानी 

हाउस फिजीशियन (निवासीय) 02 02 
11 औषध वितरक 
12. प्रयोगशाला तकनीशियन 

01 
एक्स- रे तकनीशियन/ रेडियो बुलावे पर | बुलावे पर 
ग्राफर 
मरहम पट्टी वाला 
| एक्स -रे परिचारक 

बुलावे पर बुलावे पर 
16. । नर्सिंग स्टाफ प्रभारी 

01 

01 01 
| नर्सिंग स्टाफ 

02 03 

07 09 
18. | वार्ड बॉयज / आया 

03 04 07 09 
19. भंडारी 

01 
पंजीयक लिपिक / टेलीफोन 7010101 
आपरेटर 
योग विशेषज्ञ 

बुलावे पर बुलावे पर 01 
22. भौतिक चिकित्सक 

| बुलावे पर बुलावे पर 01 01 
आहार विशेषज्ञ ( अंशकालिक ) | 010101 
24. । सचिवालयी स्टाफ 
| 25 लेखा कर्मचारी 


01 


02 


01 
01 


02 


73 


14. 


01 


01 


01 


15. 


01 


01 


01 


01 


21. 


01 


23. 


आहार विश 


01 
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11 


26 


27 


28 


| सहायक कर्मचारी - प्रयोगशाला परिचारक 
सहायक कर्मचारी - डार्क रूम परिचारक 
सहायक कर्मचारी - अन्य यदि कोई हो 
अस्पताल स्वागत कर्मचारी 
स्वच्छता कर्मचारी 

स्वयं का अथवा करार पर 
धोबी 

स्वयं का अथवा करार पर 
अस्पताल खानपान 

स्वयं का अथवा करार पर 
माली 

स्वयं का अथवा करार पर 
| चौकीदारी तथा वार्ड ड्यूटी स्टाफ 

स्वयं का अथवा करार पर 
अभिलेखों को रख रखाव 

बाह्य रोगी विभाग पंजीकरण 
अन्तः रोगी विभाग पंजीकरण 
चिकित्सा अभिलेख कक्ष ( मेडिकल रिकॉर्ड रूम ) 
लेखा अनुभाग 


29 


_ मैनुअल / कम्प्यूटरीकृत 


क्र . सं . 


1 


50 


2 


01 


02 


10 


अस्पताल उपकरण 

आतंरिक होम्योपैथी अस्पताल में समुचित उपकरण से सुसज्जित तथा क्रियाशील मेडिकल , शल्य क्रिया, प्रसूति एवं 
स्त्री रोग वार्ड होंगे । 
वस्तु का नाम होम० ( हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल के न्यूनतम मानक अस्पताल में 
स्तर) विनियम , 2013 के अनुसार आवश्यकता 

......... शय्या 
25 शय्या हेतु 26 से 50 शय्या 51 से 100 शय्या हेतु उपलब्धता 
लोह शय्या ( साधारण , शल्य 25 

100 
तथा बाल चिकित्सा ) 
स्ट्रेचर ट्राली सहित 

01 

01 
प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 
| निर्जिवाणुकरण यंत्र 

02 

02 
रक्तचाप मापक 

05 

08 
मूत्र हेतु पात्र 10 

20 
( पुरुष तथा महिला ) 
6 शय्या पैन इ आई 

10 

20 
जिह्वा दाब यन्त्र डिस्पोजेबल । आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार 
चूषक मशीन 

01 

02 
| चूषक ट्यूब 

आवश्यकतानुसार आवश्यकतानुसार | आवश्यकतानुसार 
10 धमनी पूलिका, छोटा तथा बड़ा | 06 प्रत्येक 12 प्रत्येक 18 प्रत्येक 
11 पृष्टाश्रय 

04 
12 ऑक्सीजन सिलेंडर स्टैंड सहित 01 

01 
प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 
13 मरहमपट्टी ड्रम ( बड़े) 

03 

04 
14 निदान सेट 
| ( आँख , नाक , गला ) 

प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक वार्ड में 


10 


10 


01 


02 


06 


01 


02 


01 


01 


01 
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01 


01 


01 


15 | अवरक्त लैम्प 
16 पहियों सहित चेअर ट्राली 


| 02 


02 


02 


17 फ्रिज 


01 


01 


02 


18 


वजन मापने की मशीन 


02 


02 


शिक्षण कर्मचारी ( नातक तथा स्नातकोत्तर ) 
प्रधानाचार्य द्वारा सत्यापित शिक्षकों की सूची जिसमें उनका नाम , अर्हता (प्रदत्त प्राधिकारी तथा प्रदान करने का वर्ष), पद , 
विभाग, पंजीकरण संख्या तिथि सहित तथा बोर्ड/ परिषद का नाम जिससे पंजीकृत हों , जन्म तिथि, प्रत्येक काडर मे शिक्षण 
अनुभव तथा संस्था का नाम जहाँ यह अनुभव प्राप्त किया हो , संलग्न करें : 

नियुक्त शिक्षकों की संख्या 
बी . एच . एम . एस . पाठ्यक्रम हेतु 

| एम. डी . ( होम ) पाठ्यक्रमों हेतु 
प्राध्यापक प्रवाचक / 

व्याख्याता / प्राध्यापक | प्रवाचक / 
विभाग 

| व्याख्याता/ 
सह०प्रध्यापक सहा० 

सह० सहा० 
प्रध्यापक 

प्रध्यापक | प्रध्यापक 
प . का . अतिथि पू . का . अतिथि पू . का . पू. का . पू . का . पू. का . 
| शरीर रचना विज्ञान 
शरीर क्रिया विज्ञान 
ऑरगेनन ऑफ़ 
मेडिसिन 
भेषज 
मेटेरिया मेडिका 
विकृति विज्ञान तथा 
सूक्ष्म जीव विज्ञान 
न्यायिक औषध 
| औषध साभ्यास 

शल्य विज्ञान 
10 प्रसूति एवं स्त्री रोग 
11 | सामुदायिक औषध 
12 | रेपर्टरी 

बाल रोग 
14 मोनोविकार 
चिकित्सा 

कुल 


8 


गैर शिक्षण कर्मचारी तथा सहयोगी कर्मचारी वृंद 


क्र . स . 


उपलब्ध कर्मचारी 


पूर्णकालिक / अंश कालिक 


1 


। 


कर्मचारी वृन्द 
प्रशासनिक कर्मचारी 
शरीर रचना विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक 
शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन प्रयोगशाला 


2 


3 
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13 


तकनीशियन 
| शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन विज्ञान प्रयोगशाला 
परिचारक 
होम्योपैथी भेषजी प्रयोगशाला परिचारक 
विकृति विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान 
प्रयोगशाला तकनीशियन 
विकृति विज्ञान तथा सूक्ष्म जीव विज्ञान 
प्रयोगशाला परिचारक 
बाल रोग विभाग में सहायक अथवा परिचारक (स्नातकोत्तर 
हेतु ) 
मोनोरोग विभाग में सहायक अथवा परिचारक (स्नातकोत्तर 


हेतु ) 


10 


पुस्तकालय अध्यक्ष 
11 पुस्तकालय सहायक 
12 | अन्य सहायक कर्मचारी 
13 | चौकीदारी तथा वार्ड ड्यूटी कर्मचारी 
14 | सफाई कर्मचारी 


विवरण 


केन्द्रीय पुस्तकालय 
| क्र . स . | ब्यौरा 

कार्यावधि 
कुल पुस्तकों की संख्या 

पाठ्य पुस्तक 
सन्दर्भ पुस्तक 
उपलब्ध के हो प, के हो अप 
तथा शासकीय प्रकाशन 
नए संस्करण 

पुस्तक भंडार 
कुल जर्नल 

| अभिदत्त 
( भारतीय / विदेशी ) 

उपहार 
अख़बार 

विगत संस्करण 
छात्रों हेतु वाचनालय क्षमता सहित 
| शिक्षण संकाय हेतु वाचनालय कक्ष क्षमता हित 
| जारी की गयी पुस्तकें - घर के लिए 

कक्ष में वाचन हेतु 
छायाप्रति की सुविधा 
| इन्टर नेट की सुविधा 

| क्या पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया है ? यदि हाँ तो सूचीबद्ध करने की प्रविधि 
| 10 | पुस्तकालय अधीक्षक का नाम तथा अर्हता 
11 पुस्तकालय सहायक का नाम तथा अर्हता 
12 अन्य सूचना ( यदि कोई हो ) 


8 
19 
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शिक्षण विभाग 


शरीर रचना विज्ञान विभाग 


चार्ट 


हो० के०प० ( हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर) विनियम , 2013 की अनुसूची- III के अनुसार उपलब्ध 
उपकरण 
क्र०सं० 

मद 

आवश्यकता 

उपलब्ध 

( संख्या /मात्रा ) 
विच्छेदन टेबल जिसका ऊपरी भाग संगमरमर का अथवा | 04 
स्टेनलेस इस्पात का हो ( 6 X1 X2 X3 ) 
| पूर्ण विच्छेदन सेट 

आवश्यकतानुसार 
शरीर और अंग विच्छेदन के लिए आरी 

01 
| शवों हेतु संग्रह टैंक 

आवश्यकतानुसार 
शिक्षण / सामग्री 

आवश्यकतानुसार 
माडल 

आवश्यकतानुसार 

आवश्यकतानुसार 
आरेख 

आवश्यकतानुसार 
स्लाइड 

आवश्यकतानुसार 
| साफ्ट पार्ट आर्द्र ( वेट ) 

आवश्यकतानुसार 
साफ्ट पार्ट शुष्क ( ड्राई ) 

आवश्यकतानुसार 
| कंकाल (व्यक्त ) ( आर्टिकुलेटेड ) 

आवश्यकतानुसार 
हड्डियाँ ( अबद्ध ) 

आवश्यकतानुसार 
| ममीकृत शव 

आवश्यकतानुसार 
नवीनतम आरेख 

आवश्यकतानुसार 
सूक्ष्मदर्शी ( मेडिकल ) 
2 | अतिरिक्त मदों की संख्या 

उपलब्ध शव 
4 | क्या महाविद्यालय शरीर रचना विज्ञान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है ? 
शरीर क्रिया तथा जैव रसायन विज्ञान विभाग 
हो०के०प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल के न्यूनतम मानक स्तर ) विनियम , 2013 की अनुसूची-III के अनुसार उप्लब्ध 
उपकरण इत्यादि 
क्र०सं० 

आवश्यकता 

उपलब्ध 

( संख्या / मात्रा) 
| मानव परीक्षण हेतु : 
मेडिकल सूक्ष्मदर्शी 

25 
इ एस आर मापन हेतु उपकरण / इ एस आर हेतु स्टैंड मे | 25 ( अतिरिक्त पिपेट 
वेस्टरग्रेन पिपेट 

सहित ). 
लोहित कोशिका मापी नलिका 

| 30 ( अतिरिक्त सहित ) 
स्वचालित विश्लेषक अथवा अर्द्ध स्वचालित विश्लेषक 


25 


3 


। 


मद 


01 
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15 


09No1 


हिमोग्लोबिनमापी साहली 
लोहित कोशिका मापी 
रक्त चाप मापक 


25 ( अतिरिक्त सहित ) 
25 ( अतिरिक्त सहित ) 
25 


25 


25 


25 


| 10 
| 11 
| 12 


01 सेट 
05 
| 01 


04 


14 
| 15 


आला 
नैदानिक थर्मामीटर( डिजिटल ) । 
घुटने का हथोडा ( नी हैमर ) 
श्रवण की जाँच हेतु ट्यूनिंग फोर्क ( 32 - 1000 हर्ट्स) 
स्टेथोग्राफ अथवा न्युमोग्राफ 
विधुत ह्रदय लेखी 
इलेक्ट्रोनिक स्टाप वाच 1 / 10 सेकंड 
ग्लास आसवन ( द्वय ) उपकरण 
सेंट्रीफ्यूज ( मध्यम गति ) 
क्लोरीमीटर ( फोटो इलेक्ट्रीक ) 
पी० एच० मीटर इलेक्ट्रीक 
रंग बोध लालटेन ( एड्रिजग्रीन ) 
इन्क्यु बेटर 
शैक्षिक सीडी 
डीवीडी 


01 


16 


02 


17 


02 


18 


01 


19 


01 


20 


01 


21 


फिल्म 


आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 


स्लाइड 


मॉडल 


22 


03 


01 


श्रव्य - दृश्य यन्त्र 

पेरीमीटर 
23 स्पाईरो मीटर 
24 टोनो मीटर 
25 हस्त शक्ति मापी 
26 द्विचक्री एर्गोमीटर 
पशु परीक्षणों का प्रदर्शन श्रव्य - दृश्य यंत्रो की सहायता से होगा 
उपलब्ध मदों की अतिरिक्त संख्या 
जैव रसायन 
क्र०सं० 

मद 


आवश्यकता 


उपलब्ध 
( संख्या /मात्रा ) 


01 


विद्युतीय/मोनोपैन संतुलन ( बैलेंस ) 
सेंट्रीफ्यूज 


01 


02 


संतुलन , रसायन / साधारण 
वाटर बाथ 


02 
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25 


02 


||No1 


10 


10 


10 


10 


01 


| 14 


मूत्र मापी 
जल मापी (0 . 700 से 1. 00 ) 
अलब्युनोमीटर 
शर्करा मापी 
थर्मामीटर 
कोलोरिमीटर 

01 
11 हॉट एयर ओवन 14 " X14 " X14 " ( इलेक्ट्रिक ) 
दोहरा आसवन शीशे का यन्त्र 

01 
सेंट्रीफ्यूज , मध्यम गतिय विद्युतीय 
शीशे के बर्तन जैसे कि : 
पिपेट 

आवश्यकतानुसार 
बीकर 

ब्युरेट 
एस्बेस्टस सहित वायरगौस 

आवश्यकतानुसार 
सेंटर हॉट प्लेट 

आवश्यकतानुसार 
स्टोव 

आवश्यकतानुसार 
सिरिंज 

आवश्यकतानुसार 
बर्नर 

आवश्यकतानुसार 
रबर ट्युब 

आवश्यकतानुसार 
स्टैंडस क्लैम्प 

आवश्यकतानुसार 
फ्लास्क 

आवश्यकतानुसार 
| पी एच मापक 

01 
उपलब्ध मदों की अतिरिक्त संख्या 

कुल चार्ट की संख्या 
6 | क्या शरीर क्रिया विज्ञान तथा जैव रसायन प्रयोगशालाएं अलग अलग हैं 


15 


4 


मद 


01 


विकृति विज्ञान और जीवाणु विज्ञान विभाग 
हो०के०प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर ) विनियम , 2013 की अनुसूची-III के अनुसार उपलब्ध 
उपकरण 
क्र०सं० 

आवश्यकता 

उपलब्ध 

( संख्या / मात्रा ) 
हॉट एयर ओवन ( 50° C ) 
सेंट्रीफ्यूज मशीन विद्युतीय रोटोफिक्स 

02 
वाटर बाथ, विद्युतीय 

04 
शीशे के बर्तन 

अवश्याक्तानुसार 

अवश्याक्तानुसार 
ऊतक विकृति विज्ञानी अभिकर्मकों 

अवश्याक्तानुसार 


स्टेन 
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17 


02 


25 


25 


02 


02 


02 


11 


01 


25 


13 


01 


इनक्यूबेटर 
लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका पिपेट 
रुधिरकोशिकामापी 
रुधिरकोशिकामापी ( साहली ) 
आटोक्लेव विद्युतीय 

अवायवीय तंत्र 
10 स्टॉप वाच / सेकंड 

पी एच मीटर 
12 सूक्ष्म दर्शी ऑइल इमर्शन सहित 

उच्च शक्ति सेंट्रीफ्यूज सीरम तथा रुधिर कार्य हेतु 

इ एस आर वेस्टर ग्रीन / विन्टरोब 
15 कॉलोनी गणक 

मीडिया तैयार करने हेतु सामग्री 
स्टेन तैयार करने हेतु सामग्री 
कोप्लिन जार 
सहायक सामग्री सहित कंप्यूटर 
रक्त शर्करा गणना हेतु मशीन/ सीरम जांच 

विकृत विज्ञानी नमूने 
अतिरिक्त मद 
3 | कुल चार्ट की संख्या 
4 | कुल माडल 


14 


प्रत्येक 02सेट 
01 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 


16 


17 


18 


02 


19 


01 


20 


01 


21 


न्याय आयुर्विज्ञान और विष विज्ञान विभाग 
होम०के०प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर) विनियम , 2013 की अनुसूची-III के अनुसार 
उपलब्ध उपकरण इत्यादि 
क्र०सं० मद 

आवश्यकता 

उपलब्ध 

(संख्या /मात्रा ) 
डायल प्रकार की तुला मशीन 

01 
ऊंचाई बताने के लिए उपकरण 
वार्नियर और अन्य कैलिपर 
हथियार 

20 


01 


01 


कुंद 


तेज 


नुकीला 


मॉडल 


10 


35 


नमूने – जैविक, अकार्बनिक , विष तथा रासायनिक 
उपलब्ध अधिनियम /विधान ( चिकित्सा विधिक सहित ) तथा विनियम 

होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम, 1973 
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ooNOGAON 


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 1986 
कामगार सुरक्षा अधिनियम , 1923 
कर्मचारी राज्य भविष्य निधि अधिनियम , 1948 
गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम , 1971 
अनिष्टकारक मादक द्रव्य अधिनियम 
मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम , 1987 
भारतीय साक्ष्य अधिनियम , 1872 

पागलपन अधिनियम 
10 बोर्टल स्कूल अधिनियम 
11 बाल विवाह निषेध अधिनियम , 2006 

सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम 
चोट (इन्जुरीज ) अधिनियम 
औषधि और चमत्कारिक उपचार ( आक्षेपणीय विज्ञापन ) 

अधिनियम , 1954 
15 होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी ( वृत्तिक आचरण , 

शिष्टाचार और नैतिकता संहिता ) विनियम , 1982 
3 | अन्य उपलब्ध मद 

| 
4 | कुल चार्ट संख्या 


12 


13 


औषध साभ्यास विभाग 


क्र०सं० 


मद 


उपलब्ध 
( संख्या /मात्रा ) 


कुल चार्ट संख्या 
पहचान के लिये उपकरणों की कुल संख्या 
कुल नमूनों की संख्या 


3 


मॉडल 


विभागीय पुस्कालय मे पुस्तकों की संख्या 
अतिरिक्त मद 


शल्य क्रिया विभाग 


क्र०सं० 


मद 


उपलब्ध 
( संख्या / मात्रा ) 


चार्ट की कुल संख्या 
पहचान के लिये उपकरणों की कुल संख्या 
कुल नमूनों की संख्या 
अतिरिक्त मद 
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19 


सामुदायिक औषध विभाग 


01 


01 


मॉडल 


होम०( हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर) विनियम , 2013 की अनुसूची- III के अनुसार उपकरण 
क्र०सं० मद 

आवश्यकता 

उपलब्ध 

( संख्या / मात्रा ) 
बैरोमीटर ( फोर्टेन ) 
लैक्टोमीटर 
जल मापी 
जल मापी ( आर्द्र एवं शुष्क बल्ब ) 

01 
| पास्चर चेम्बेरलैंड फ़िल्टर पूरा सेट 

संग्रहालय 

आवश्यकतानुसार 
चार्ट एवं आरेख 

आवश्यकतानुसार 
सम्बंधित सामग्री संक्रामक रोग 

आवश्यकतानुसार 
आहार 

आवश्यकतानुसार 
रोगनिरोधी 

आवश्यकतानुसार 
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम 

आवश्यकतानुसार 
| संबन्धित सूचना का प्रतिरक्षा 

आवश्यकतानुसार 
प्रदर्शन सामुदायिक स्वास्थ्य 

आवश्यकतानुसार 
परिवार कल्याण 

आवश्यकतानुसार 
जैव सांख्यकी 

आवश्यकतानुसार 
अनुसन्धान प्रविधि 

आवश्यकतानुसार 
नागरिक शास्त्र 

आवश्यकतानुसार 
8 धीमा रेतीला ( सैंड) फ़िल्टर /फ़िल्टर बर्क फील्ड 

01 
9 धूम्र रहित चूल्हा मॉडल 

01 
| 10 त्वरित रेत फ़िल्टर 
| 11 आदर्श कुआँमाडल 
12 
13 अतिरिक्त मद 
| छात्रों की यात्रा की व्यवस्था 

स्वास्थ्य जांच कैम्प 
जल शुद्धिकरण प्लांट 
दुग्ध पस्चुरीकरण प्लांट 
उद्योग ( उन्हें औद्यगिक स्वास्थ्य के खतरों से 

अवगत कराने हेतु) 
3 गोद लिया गांव 

कुल नमूनों की संख्या 
परिवार कल्याण यन्त्र 
पोषण के स्रोत 


01 


01 


फ्रिज 
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विटामिन के स्रोत 


प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग 
क्र०सं० 


मद 


उपलब्ध 
(संख्या/मात्रा ) 


|AON- 


कुल चार्टों की संख्या 
कुल मॉडल की संख्या 
पहचान के लिये उपकरणों की कुल संख्या 
| कुल नमूनों की संख्या 
अतिरिक्त मद 


5 


होम्योपैथी भेषज विभाग 


3 


25 
25 


4 


LO 


05 


02 


8 


01 


02 


हो०के०प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर) विनियम , 2013 की अनुसूची-III के अनुसार उपलब्ध 
उपकरण 
क्र०सं० मद 

आवश्यकता 

उपलब्ध 

(संख्या/ मात्रा) 
| 1 पिल टाइल्स 

25 
2 | चीनी मिटटी की तश्तरियां 

25 
चिमटी सहित मूषा 
| खरल और मूसली (इस्पात, कांच और चीनी मिटटी ) 
| जलोष्पक ( वाटर बाथ), धातु/ विद्युत 

25 
सूक्ष्मदर्शी ( छात्र प्रवृति के ) 
शून्यक ( वैक्यूम ) सहित फ़िल्टरेशन के लिए शीशे के । 
उपकरण 
पतली परत के क्रोमैटोग्राफी उपकरण 

पी एच मापक 
10 स्टॉप वाच 
11 जल मापक 

अल्कोहोलोमीटर 
13 लैक्टोमीटर 

05 
14 विद्युत पोटेंटाइजर (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ) 
15 विद्युत ट्राईचुरेटोर (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ) 
16 वाटर स्टिल ( आसुत जल संयंत्र ) 
17 पर्कोलेटर 
18 मेसेरेटर 

05 
19 वनस्पति स्लाइड 

आवश्यकतानुसार 
| 20 कोलोरिमीटर (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ) 

01 
| 21 स्पक्ट्रो स्कोप (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ) 
22 विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी 


25 


05 


12 


05 


02 


02 


01 


05 


01 


02 
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21 


01 सेट 


02 


01 


23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 


01 


आसवन उपकरण ( शीशा ) 
घनत्वमापी (विशेष गुरुत्वाकर्षण बोतल ) 
विद्युतीय संतुलन 
हॉट एयर ओवन 
रासायनिक संतुलन 
शारीरिक संतुलन 
गिलास मापी, सभी आकर के 
विविध 

रासायनिक 
औषधि 


10 


01 


आवश्यकतानुसार 


30 


आवश्यकतानुसार 


ग्लास फायल्स 


ग्लास राड्स 
फनल 
फ़िल्टर पेपर 


आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 
आवश्यकतानुसार 


अन्य 


आवश्यकतानुसार 


| कुल चार्टों की संख्या 
विभागीय पुस्कालय में कुल पुस्तकें 
कुल मॉडल संख्या 
कुल नमूनों की संख्या 


4 


सब्जी 


पशु 


रासायनिक 
ठोस 


6 


उपलब्ध भेषजवह का विवरण 


द्रव्य 


अर्द्ध ठोस 


अल्कोहल 
अल्कोहल / स्प्रिट लाइसेंस / अनुमति है अथवा नहीं , यदि 

हाँ तो क्या यह नवीकृत है अथवा नहीं 
| क्या होम्योपैथी भेषज कोष (भारतीय होम्योपैथिक भेषज कोष सहित) उपलब्ध है ? 

औषध ( हर्बल ) उद्यान 
पौधों की प्रजाति की संख्या 
गमलों में पौधे 
| सिंचाई की सुविधा 
| संचालित शैक्षणिक यात्रायें 


मेटेरिया मेडिका विभाग 
हो० के०प०(हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर ) विनियम , 2013 की अनुसूची-III के अनुसार उपलब्ध 
उपकरण 
क्र . सं . मद 

आवश्यकता उपलब्ध ( संख्या / मात्रा) 
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कुल चार्टी की होम० मेटेरिया मेडिका में औषधीय चार्ट 25 
संख्या 

( एक ही परिवार की दवा तथा उनके कार्य 
क्षेत्र दो से तीन पक्तियों में दर्शाते हुए ) एवं 
ओफिडिया समूह, मकडी परिवार, नोसोड 
तथा सर्कोड के रोचक चार्ट 
औषधियों का चित्रवार प्रदर्शन 

10 
पहचान के लिए नमूनों की संख्या 
विभागीय पुस्कालय में पुस्तकों की संख्या 
अतिरिक्त मद 


3 
4 


ऑरगेनन ऑफ़ मेडिसिन विभाग 
हो०के०प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर) विनियम , 2013 की अनुसूची-I|| के अनुसार उपलब्ध 
उपकरण 
क्र०सं० मदों की आवश्यकता 

उपलब्ध (संख्या / मात्रा ) 
होम्योपैथी दर्शन के 

अग्रदूत 
संस्थापक तथा दार्शनिकों के 1 डॉ० सैमयुअल हनिमैन । 
छायाचित्र , जन्म / मृत्यु की 

डॉ० जे० टी० केन्ट 
तिथि का उल्लेख करते हुए 

डॉ० कान्सटन्टाइन हेरिंग 
4 डॉ० स्टुआर्ट क्लोज 

डॉ० हरबर्ट ए० रॉबर्टस 
| डॉ० जे० एच० एलन 
डॉ० टी० एफ० एलन 
डॉ० एच० सी० एलन 
डॉ० रिचर्ड ह्यूज 

डॉ० सी० वी० बोनिगहोसन 
| 11 डॉ० एम० एल० टाईलर 
12 डॉ० विलियम बोरिक 
13 डॉ० सी० एम० बोगर 
14 डॉ० जे० एच० क्लार्क 

| डॉ० सी० डनहम 
16 डॉ० इ० ए० फैरिंगटन 
17 डॉ० इ० बी० नैश 
18 डॉ० आर० ई० डजन 
19 डॉ० महेंद्र लाल सिरकार 
20 बाबू राजेन्द्र लाल दत्ता 
21 अन्य 
दर्शन पर अन्य चार्ट 


9 


2 


चार्ट 
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23 


3 


विभागीय पुस्कालय में पुस्तकों की सख्या 
औषध इतिहास पर चार्ट 
औषध इतिहास पर पुस्तकें 


रेपर्टरी विभाग 


oGAON 


हो०के०प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम मानक स्तर) विनियम , 2013 की अनुसूची-III के अनुसार उपलब्ध 
उपकरण 
क्र०सं० मदों की आवश्यकता 

उपलब्ध (संख्या / मात्रा) 
| कम्प्यूटरों की कुल संख्या 
सॉफ्टवेयरों की कुल संख्या 
कंप्यूटर प्रयोगशाला का विवरण 
चार्यों की कुल संख्या 
विभागीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 


अन्य मद 


उपलब्ध (संख्या मात्रा ) 


शिशु रोग विभाग ( नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ) 
क्र०सं० 

मद 
चार्टों की कुल संख्या 
मॉडलों की कुल संख्या 
विभागीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 
सहायकों अथवा परिचारकों की उपलब्धता 


अन्य मद 


उपलब्ध (संख्या/ मात्रा ) 


मनोविकार चिकित्सा विभाग ( नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु ) 
क्र०सं० 

मद 
1 चार्ट की कुल संख्या 

मॉडलों की कुल संख्या 
विभागीय पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या 
सहायकों अथवा परिचारकों की उपलब्धता 
अन्य मद 


विविध 


महाविद्यालय परिषद 
का विवरण 


महाविद्यालय की 
वेबसाइट 


अध्यक्ष 
सदस्यों की संख्या 
कुल बैठको की संख्या 
अंतर विभागीय बैठको की संख्या 
वेबसाइट का पता 
प्रधानाचार्य का विवरण 
शैक्षिक कर्मचारी वृन्द का विवरण 
गैर शैक्षिक कर्मचारी वृन्द 
अस्पताल कर्मचारी वृन्द 
संचालित पाठ्यक्रम 
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पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता 
प्रवेशित छात्रों की सूची 
कोई अनुसन्धान प्रकाशन 
सी एम इ , सम्मेलनों का विवरण 
पुरस्कार तथा उपलब्धियों का विवरण 
सम्बद्ध विश्वविद्यालय 
विगत एक वर्ष का परीक्षा परिणाम 
मान्यता की स्थिति 

अस्पताल मे नैदानिक वस्तुओं का विवरण 
उपस्थिति 

हाथ से / बायोमैट्रिक / एजीबीएएस 
खेल एवं पाठ्येतर उपलब्धियाँ 


3 


मैं , ------- ------------------------- एतत् द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विवेक के 
अनुसार सत्य है और यदि मेरे द्वारा दी गई कोई भी सूचना गलत अथवा असत्य पाई जाती है, तो आयुष मंत्रालय जो भी उचित 
समझे, मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, जिसमें आवेदन को अस्वीकृति करना भी सम्मिलित है । 


- 


- 


आवेदक के हस्ताक्षर 
नाम -- -- - -- -- 
पदनाम --- 

(मुहर ) 
दिनांक :------ 
स्थान :-- 
संलग्नकों की सूची: 

निम्न की सत्यापित प्रतियाँ 
1 . संगम छेद/ संगम ज्ञापन / उप विधि / प्रबंधन संस्था / न्यास का न्यास विलेख | 
2. पंजीकरण / निगमन का प्रमाण पत्र 
3. वार्षिक लेखा तथा विगत तीन वर्षों के अंकेक्षित तुलन पत्र 
4. भू- स्वामित्व के प्रमाण मे हक विलेख/ पट्टा विलेख 
5. अनापत्ति प्रमाण पत्र / सम्बंधित राज्य सरकार / संघ शासित प्रदेश द्वारा प्रदत्त अनुमति आदेश/ पत्र 
6. सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संबंधता हेतु जारी पत्र / आदेश 
7. आवेदक का बैंकर के नाम प्राधिकरण पत्र जिसमें केन्द्रीय सरकार / केंद्रीय परिषद को आवेदक महाविद्यालय तथा 

अस्पताल के वित्तीय अभिलेखों की स्वतंत्र जांच हेतु प्राधिकृत किया गया हो । 

8 . अन्य दस्तावेज जो कि आवेदन के प्रारूप के अनुसार आवश्यक हो | 
आवेदक हेतु विशेष अनुदेश : 
1 आवेदक द्वारा सभी दस्तावेज हिंदी अथवा अंग्रेजी में ही जमा करने होंगे | यदि दस्तावेज किसी अन्य भाषा मे 

हों तो उनका हिंदी अथवा अंग्रेजी अनुवाद भेजना होगा अन्यथा स्वीकार नहीं किये जायेंगे | 
2 सभी दस्तावेजों का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जायेगा | 
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25 


प्रपत्र - 2 
(विनियम - 3 का उप विनियम 4 देखे) 
केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद की संस्तुति 
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद 

दिनाँक 


सेवा में 


सचिव , भारत सरकार 
आयुष मंत्रालय , 
नई दिल्ली - 110023 


महोदया/महोदय , 


आपके पत्र क्रमांक दिनांक _ , के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केंद्रीय होम्योपैथी 
परिषद द्वारा ( महाविद्यालय एवं अस्पताल का नाम ) 

(महाविद्यालय एवं अस्पताल का पता) . में उपलब्ध भौतिक तथा अन्य 
अवसंरचनात्मक सुविधाओं हेतु दिनांक (निरीक्षण की तिथि ) को निरीक्षण किया गया | 


2. निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अन्य सभी सम्बंधित अभिलेखों को परिषद की कार्यकारिणी समिति के सम्मुख इसकी बैठक 
दिनांक ( बैठक की तिथि ) को प्रस्तुत किया गया । कार्यकारिणी परिषद द्वारा ध्यानपूर्वक विचार - विमर्श के पश्चात आवेदक 
महाविद्यालय तथा अस्पताल को अनुमति प्रदान करने/ न करने हेतु संतुति देने का निर्णय लिया गया | 


3. 


निरीक्षण प्रतिवेदन पर ध्यानपूर्वक विचार कर केन्द्रीय होमियोपैथी परिषद निम्न निष्कर्ष पर पहुंची : 

कि आवेदक पात्रता मानदंड पूरे करता है/ नहीं करता है | 
ii) कि आवेदक ने होम्योपैथी में स्नातक/ तथा अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों को संचालित करने हेतु होम्योपैथी 

महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पताल के संन्दर्भ में परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानक स्तरों के अनुसार 
होम्योपैथी महाविद्यालय तथा शिक्षण अस्पताल के कर्मचारीवृंद , अवसंरचना , उपकरण तथा उपस्कर तथा 
अन्य पूर्ण घटकों के साथ स्थापित कर लिया है | 


अन्य 


होम्योपैथी महाविद्यालय तथा होम्योपैथी अस्पताल , कर्मचारियों, अवसंरचना , उपकरण तथा उपस्कर तथा 
उपलब्ध सुविधाओं के सन्दर्भ में टिप्पणी निम्नानुसार है : 


टिप्पणी 
( पूर्ण करता है/ पूर्ण नहीं करता है ) 


क्र . सं . हो०के० प० (हो० महा० तथा संलग्न अस्पताल हेतु न्यूनतम 

मानक स्तर) विनियम के अनुसार मद 
होम्योपैथी महाविद्यालय तथा होम्योपैथी अस्पताल की 
अवसंरचना / आवास 
अस्पताल कर्मचारी वृन्द 


अस्पताल सुविधाए 
अस्पताल उपकरण 
शैक्षिक संकाय 
शैक्षणिक विभाग 
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महाविद्यालय की प्रयोगशालाएं 
पुस्तकालय 


1000N 


भवन 
औषध पादप उद्यान ( सूखी वनस्पतियों का संग्रह ) 


उपर्युक्त के आलोक में परिषद, हो के प अधिनियम, 1973 की धारा 12ग के अंतर्गत अनुमति प्रदान करने 
की / नहीं करने की संस्तुति करती है । 

आवेदक महाविद्यालय को अनुमति प्रदान नहीं करने हेतु कारण निम्नानुसार हैं : 


[विज्ञापन -III/ 4 /असा ./24/19] 

डॉ०कुमार विवेकानन्द, रजिस्ट्रार -सह- सचिव 
नोट : मूल विनियमों को संख्या - 12-10/ 2000-के हो प ( पार्ट -III) दिनांक 8 मार्च, 2013 की अधिसूचना द्वारा भारत के 
असाधारण राजपत्र भाग -III, खण्ड 4-में प्रकाशित किया गया तत्पश्चात संशोधन , संख्या -12-5/ 2012 -के हो प (पार्ट ) दिनांक 
28 नवम्बर, 2018 तथा संख्या -12- 15/ 2012- के हो प (पार्ट -I) दिनांक 27 फरवरी, 2019 द्वारा अधिसूचित किया गया | 
( यदि होम्योपैथी केंद्रीय परिषद् ( होम्योपैथी महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पतालों के लिये न्यूनतम मानक स्तर) संशोधन 
विनियम , 2019 के हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण में कोई विसंगति पाई जाती है तो अंग्रेजी संस्करण को अंतिम माना जायेगा ।) 


CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th April, 2019 
No. 12-15 /2012- CCH (Pt.I). — In exercise of the powers conferred by section 12C and clause (j) of section 33 of the 
Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973), the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction 
of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Homoeopathy Central Council 
(Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Regulations 2013 namely: 


1. ( 1) These regulations may be called the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of 

Homoeopathic Colleges and attached Hospitals) Amendment Regulations 2019. 


( 2) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 


2 . In the Homoeopathy Central Council (Minimum Standards Requirement of Homoeopathic Colleges and 

attached Hospitals ) Regulations 2013, in regulation 3, for sub -regulations (4 ) to (9 ), the following regulation 
shall be substituted , namely : 


“ (4) The existing colleges and their attached hospitals established under section 12A of the Act and those colleges 
and their hospitals established prior to 28th January , 2003 and recognized by the Central Council of Homeopathy 
shall obtain the permission of the Central Government on or before the 17th May, 2019 subject to the fulfillment of 
the following , namely : 
(i) the applications in Form -1, shall be submitted to the Secretary to the Government of India , Ministry of 

Ayurveda, Yoga and Naturopathy , Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH ). 


( ii ) 


the existing Homoeopathic medical college shall be eligible formaking an application if 
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(a ) the Homoeopathic medical college and its attached hospital shall comply the requirements as 

specified in regulation 4 ; 


(b ) permission of the concerned State Government has been obtained at the time of establishment of 

the Homoeopathic Medical College and the status of said permission ; 


(c) affiliation from a University established under any Central or State Act has been obtained for 

running the Degree or Post Graduate Degree Course (s) in Homoeopathy and the status of the said 
affiliation ; 


(d) the homoeopathic college and attached homoeopathic hospital shall conform to all minimum 

standards of requirement as specified in regulations 5 to 13 . 


( iii ) 


the application to be submitted shall be accompanied by a fee of two lakh rupees (non -refundable ) in 
the form of a demand draft or pay order payable in favour of " Central Council of Homoeopathy" , New 
Delhi. 


(iv ) 


on receipt of the application from the Central Government, the Central Council shall examine it 
suitably and conduct an inspection of the Homoeopathic Medical College and Hospital to verify 
whether the provisions of the Act and the regulations made thereunder have been fulfilled and then 
submit the recommendations of the Executive Committee of the Council in Form - 2 to the Central 
Government. 


the CentralGovernment, after considering the recommendations of the Central Council and on being 
satisfied that the application is in order, shall issue a letter of permission and in the event, the Central 
Government is to come to the conclusion that the applicant college is not fit to be continued , order of 
denial shall be passed after giving a reasonable opportunity of being heard to the applicant. 


(vi) 


the provisions of section 12B of the Act shall apply to the homoeopathic medical colleges which fail to 
obtain permission within the time specified in section 12C of the Act.” . 


3. After the SCHEDULE - VII of these regulations, the following shall be inserted , namely: 


“ FORM - 1 


( see sub - regulation (4 ) of regulation 3) 
APPLICATION FOR PERMISSION TO EXISTING HOMOEOPATHIC MEDICAL COLLEGE AND 

HOSPITAL 


GENERAL 


S .No 


Details 


Particulars 
Name of the Applicant in BLOCK letters . 


Name of the Management (Government/Society / Trust etc .) 
Full Address with PIN 
Registration number and date of Registration of 
Society / Trust etc under the provisions of the concerned 
State Act. 
Members of the Founding Society/ Trust 
Names of office Bearers with Designation . 
Major activities of the Founding Society / Trust. 
(attach certified copy of the Articles/Memorandum of 
Association and Byelaws/ Trust deed ) 
Name of the Homoeopathic College 
Full Address with PIN 
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Contact details of College 
Phone numbers with STD code 

Office 

Residence 
Mobile Phone numbers 
E -mail ID 

Tail ID 
Web site : 
Course(s ) run with intake capacity (UG and PG Courses - 
Specialty - wise ) 
Whether Permission of the concerned State Government has 
been obtained at the time of establishment of the 
Homoeopathic Medical College and the permission 
continues ; 
(Attach a copy of NOC /Permission of State Government 
duly attested by the Gazetted officer ) 
Whether affiliation from a University, established under any 
Central or State Act, has been obtained for running the 
Degree/Post Graduate Degree Course (s ) in Homoeopathy 
and the affiliation continues ; 
( Indicate the name of the University and attach a copy of 
letter /order of Affiliation duly attested by the Gazetted 
officer ) 
Year of first starting admission of students in BHMS Degree 
course in the College . 


Whether admission has not been made in first year of the 
Course ( s ) in any year, if so when and the reason behind it. 
Mode of selection of candidates for admission in first year 
of UG and PG courses during the last 03 years. 
Number of students admitted during the last 03 years in first 
year of BHMS and/ or MD (Hom ) Courses . 


Details 


DETAILS OF PRINCIPAL / DIRECTOR 
S .NO Particulars 

Name 
Qualifications, awarding authority with year of award . 
Date of Birth 
Registration Number 
Experience as – 

Professor ( from -- ---- to - ------ ) 
Reader/Associate Professor (from ------ to -------) 
Lecturer/ Assistant Professor (from ------ to -------) 

Demonstrator / Tutor (from --- -- - to - --- -- -) 
6 . Date of Joining as regular Principal 

Full Address with PIN 


7 . 


9 . 
10 . 


Telephone numbers with STD code 
Mobile No. 
E -mail ID 


FINANCIAL RESOURCES OF THE COLLEGE 


Financial Capability 
Attach copies of audited Balance Sheets and Statement of 
Accounts for last three years (i.e. for financial years 2015 
16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 ) . 
Attach copy of Statement of Accounts (may be unaudited ) 
for the financial year 2018 - 19 . 
| Details of Fixed Deposits 
Details of deposit in Current Account 


| 2 


3 
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4 


5 


2 


| Details of deposit Saving Bank Accounts 

Budget for College & Hospital 
Total Project Cost 
Capital Cost of Land 
Building Cost 
| Cost of Plants and Machinery 

Cost of Equipment/Instruments . 
Cost of Furniture and Fixture 
Others (if any) 

Means of Financing 

Means of Finan 
Contribution of Founding Society / Trust . 
Grants 
Donations 
Equity 

Term Loan 
| Other Sources ( if any ) 

Revenue Assumptions 
Fees structure 
Hospital user charges 
| Estimated Annual Revenue from other sources 

Expenditure Assumptions 
| Operating Expenses 
Depreciation 


3. 


| 3 


| 1 

2 


DETAILS OF LAND : 


S .No 


Details 


Particulars 
Total Area (with plot size in Hectares/ Acres/Sq .M .) 
Details of land ( Survey /resurvey number, Village , Town 
etc . ) 
If there is more than one plot, give details accordingly . 
Ownership 
If on lease 

Period of lease from _ _ to _ _ _ years . 
Name of Lessor 
Name of Lessee. 


INFRASTRUCTURE AVAILABLE 


S . No. 


ACCOMMODATION 

FOR HOMOEOPATHIC COLLEGE BUILDING 
Particulars 

Built up area Available in Sq.M . 

for students intake. 
Administrative Section : 
Principal Room 
Reception 
Visitors Room 
Committee Room 
Administration 
Account Section 
Record Room 
Separate Toilets for male and female 

Total Number of Lecture Halls 
| Capacity in each to accommodate students 
Facilities for Electricity 
Audio - Visual Aids 
Fans/Coolers 
Separate toilet for Boys and Girls on Each Floor 
Seminar/Examination Hall 
Central Library 


3 . 
4 . 
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5 . 
5 ( a ) 


5 (b ) 


5 ( c ) 


Hon 


5 ( e ) 


5 ( f) 


5 ( g ) 


| Sitting capacity for students 
Reading room for teachers 
Reading room for P .G . students 
Librarian Room 
Total Number of Teaching Departments 
Anatomy Department Room 
Well ventilated dissection hall with wash basin , 
Storage for cadaver 
Museum 
Space /Room facility of histology demonstration 

Physiology Department Room 
| Laboratories for Physiology 

Laboratories for Biochemistry 
Museum 
Demonstration room 
| Homoeopathic Pharmacy Department Room 
Laboratory 
Museum 
Demonstration Room 
PG Student Discussion Room 
P .G . Teaching Faculty Room 
Departmental Library 
Pathology Department Room 
Laboratory 
| Museum cum Demonstration Room 

Forensic Medicine and Toxicology Department Room 
Museum cum Demonstration Room 
Community Medicine Department Room 
Museum cum Demonstration Room 
Practice of Medicine Department Room 
Museum cum Demonstration Room 
PG Student Discussion Room 
P .G . Teaching Faculty Room 
Departmental Library 
Obstetrics & Gynaecology Department Room 
Museum cum Demonstration Room 
Surgery Department Room 
Museum cum Demonstration Room 

Homoeopathic Materia Medica Department Room 
| Museum cum Demonstration Room 
| P .G . Student Discussion Room 
| P . G . Teaching Faculty Room 

Departmental Library 
| Organon of Medicine Department Room 
| History of Medicine Museum cum Demonstration | 
| Room 

P .G . Student Discussion Room 
| P .G . Teaching Faculty Room 

Departmental Library 
| Repertory DepartmentRoom 
| Computer Lab 
Demonstration Room 

P .G . Student Discussion Room 
| P . G . Teaching Faculty Room 
Departmental Library 
Psychiatry Department Room 
Museum cum Demonstration Room 
| P . G . Student Discussion Room 
P .G . Teaching Faculty Room 


5 (h ) 


) 


( 1 ) 


5 (j) 


( k ) 


5 ( 1) 


5 ( m ) 
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Departmental Library 
| Paediatrics Department Room 
Museum cum Demonstration Room 
P .G . Student Discussion Room 
P .G . Teaching Faculty Room 
Departmental Library . 
Common Rooms for Boys 
Common Room for Girls 
| Sitting arrangement 
Locker 
Canteen Facility for students and teaching staff in the 
college premises 

Total 


No . 


for 


ACCOMMODATION FOR 

THE ATTACHED HOMOEOPATHIC HOSPITAL 
Particulars 

Built up area (in Sq . M .) 

students intake 
Hospital Administration Block 
( a ) Superintendent Room 
(b ) Rooms for Senior Medical Officer 
(c ) Staff Nurse 
(d ) Reception & Registration 


Out- Patient Department (OPD ) 
(i) Medicine 
| (ii) Obstetrics & Gynaecology 
( iii) Paediatrics and Reproductive & Child Health 
( iv ) Dressing Room 
(v ) Dispensary 
( vi) Store 

In Patient Department ( IPD ) 
(i) General Medicine (Male and Female Ward 

Separately ) 
( ii ) Paediatrics 
( iii ) Surgery (Male and Female Ward Separately ) 
(iv ) Obstetrics & Gynaecology 
(v ) Toilets and Bathroom (Separate for Male and 

Female ) 
( vi) Doctors Duty Room 
(vii) Nursing Stations / Duty Room 


Operation Theatre Unit 
(a ) Operation Theatre 
| (b ) Preparation Room 

(c ) Post Operative Recovery Room 
(d ) Space for Sterilized Linen 
(e ) Labor Room 
(f) Rooms for Surgeon/ Obstetrician /Assistants 
( g) Nursing Staff Room 
Rehabilitation Unit including Physio -therapy and 
Yoga 

Central Clinical Laboratory 
| (a ) Pathology and Microbiology 
(b ) Bio - chemistry 

Radiology and Sonography Section 
X - ray Room , 
Dark Room , 
Provisions for storing films and chemicals 
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Hospital Kitchen 
Stores 


Total 


S .No. 


Details 


DETAILS OF HOSPITAL FACILITIES 

Particulars 
Distance of Hospital from the College 
Name and address of the Homoeopathic Hospital 
Facilities for - 

Central Registration 
Superintendent Room 
Senior Medical Officer Room 
Reception & Registration 
Doctor Duty Room 
Staff nurse room 
Nursing Station /Duty room 
Dressing Room 
Dispensary 

Store 
In Patient Department 
Number of Wards 
Total Number of Beds 
Distribution of | Medicine 
Beds 

Pediatric 
OBG 

Surgery 
Total number of patient in IPD during the last one calendar 


year 


Total number of bed days in IPD during the last one 
calendar year 
Average Bed Occupancy per day (Percentage ) 


P X 100 

365 X b 
P - Total number of inpatient days ( Total of daily 

inpatients on beds ) during the last Calendar Year 
b - Total number of beds in IPD . 
| Out Patient Department 
Number of OPD 
OPD Timings 
Types of OPD Medicine 

| Obstetrics and Gynaecology 

Pediatric and RCH 

Additional ( if any) 
Total Number of patients in OPD during last one calendar 
year 
Average number of patients per day in OPD 
( Total number of Patients attended OPD during the last 
Calendar Year = 300 ) 
Clinical Laboratory for Hospital 
X Ray (Availability & functioning ) 
ECG (Availability & functioning) 
USG (Availability & functioning) 
Operation Operation Theatre 
Theatre 

| Preparation Room 

Post Operative Recovery Room 
Space for sterilized linen 


18 


10 
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Labor Room 
Surgeon Room 

Nursing Staff Room 
| Rehabilitation Unit Including Yoga 
| Hospital Kitchen 
| Stores 
Name & Address ofMultispecialty Hospital of Modern 
Medicine with which the College has MOU . 


13 


14 


Available 
Number FT/ PT / 

On Call 


01 


3 


02 


For 51 to 
100 beds 

01 
01 
04 
02 

01 
On Call 

01 
On Call 


7. 


1 


01 


Required 
For 25 For 50 
beds beds 
01 

01 
01 

01 

02 
01 

02 
01 

01 
On Call On Call 
01 

01 
On Call On Call 

01 
02 

05 
01 

02 
01 

01 
On call 

01 
On call 01 
01 

01 
03 
04 
01 
01 


01 


01 


08 
02 


01 


| 


02 


01 


01 


01 
01 
01 


01 


HOSPITAL STAFF 
SI NO Name of the Post 

For 20 

beds 
1 |Medical Superintendent 
2 Senior Medical officer 

01 
|Medical Officer 

02 
4 Resident Medical Officer 

01 
5 Surgeon (General Surgery ) 

01 
6 . Anesthetist 

On Call 
Obstetrician / Gynaecologist 

01 
8 Radiologist 

On Call 
9 

Pathologist/ Biochemist 
10 House Physician (Resident) 

02 
11 Dispenser 
12 Laboratory Technician 

01 
13 X - ray Technician / Radiographer On call 
14 Dresser 

01 
15 X -ray Attendant 

On call 
16 Nursing Staff Incharge 
17 Nursing Staff 

02 
18 Ward Boys/Ayas 

03 
Store Keeper 
20 | Registration Clerk / Telephone 

01 
Operator 
21 Yoga Expert 

On Call 
22 Physiotherapist 

On Call 
23 Dietician (Part Time) 

01 
24 Secretarial Staff 

Accounts Staff 
Auxiliary staff -Lab Attendant 
Auxiliary staff - Dark Room Attendant 

Auxiliary staff- Other if any 
27 Hospital reception Staff 
28 Cleanliness Staff 

Laundry , 

Hospital catering 
| Gardening Staff 

Watch and Ward duties Staff 
Maintenance of Records 

Out- Patient Department registration 
In - Patient Department registration 
Medical record room 
Accounts section 


09 


07 
07 
01 


19 


01 


01 


01 


01 


01 


On Call 
On call 

01 


01 


01 
01 
01 


01 


| Own Or Through Contract 
| Own Or Through Contract 

Own Or Through Contract 
| Own Or Through Contract 
| Own Or Through Contract 
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S . 


HOSPITAL EQUIPMENT 
Indoor Homoeopathic Hospital shall be well equipped having functional Medical , Surgical, Obstetrics & Gynaecology 
wards. 
Name of the articles Required as per H (MSR ) 

Available for 
Regulations, 2013 

-- - -- - - number 
For 25 beds From 26 to 50 From 51 to 100 of beds in the 

beds beds 

Hospital . 
Iron beds (Simple , Surgical & 

50 

100 
Paediatrics ) 
Stretcher with trolley 

01 in each 01 in each ward | 01 in each ward 

ward 


No. 


3 . 


10 


10 


20 


01 


06 


Sterilizers 

02 02 

02 
B . P . Instrument 

05 08 

10 
Urine pots ,male and female 

10 

20 
Bed pans E .I. 

10 
Tongue depressor (Disposable ) As required As required As required 
Suction Machine 

01 

02 
Suction tube 

As required As required As required 
Artery forceps , small and big 

06 each 12 each 

18 each 
Back rest 

02 

04 
Oxygen cylinder with stand 

1 in each 1 in each ward | 1 in each ward 

ward 
Dressing drums ( big ) 

02 03 

04 
Diagnostic set ( ENT) 

1 in each 1 in each ward 1 in each ward 

ward 
Infra -red lamp 

01 01 

01 
Chair trolley with wheels 

02 02 

0 2 
Refrigerator 

01 01 

02 
Weighing Machine 

04 . 

06 
TEACHING STAFF ( Under Graduate & Post Graduate) 


15 
16 
17 
18 


02 


Enclose a list of teachers duly attested by the Principal showing their Name, Qualification (with awarding authority and 
year of award ), Designation , Department, Registration Number with date of registration and name of Board /Council 
registered with , Date of Birth , Experience in each teaching cadre and name of Institution where such experience was 
gained . 
S .No. DEPARTMENT 

Number of Teachers in position 
for BHMS Course 

for MD (Hom ) Courses 
PROFESSOR READER / LECTURER / PROF READER LECT 

ASSOCIATE ASSISTANT ESSOR ASSOCIATE URER 
PROFESSOR PROFESSOR 

PROFESSOR 
FT GF FT GF FT 

FT FT 

FT 
Anatomy 
2 . Physiology 
3. Organon of Medicine 

Pharmacy 
5 . | Materia Medica L LLLL 

L 
Pathology & 

Microbiology 
7 . Forensic Medicine 
8 . Practice of Medicine 
9. Surgery 
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10 . 


11 . 


12 . 


Obstetrics and 
Gynecology 
Community Medicine 
Repertory 
Paediatrics 
Psychiatry 

TOTAL 


13 . 
14 . 


-- - - 


- -- - 


-- -- 


- -- - 


-- -- 


NON TEACHING & SUPPORTIVE STAFF 


S . No. 


Staff 


Number of staff 

available 


Full Time / Part 

Time 


Administrative Staff 
Anatomy Lab Attendants 
Physiology and Biochemistry Lab Technician 
Physiology and Biochemistry Lab Attendants 
Homoeopathic Pharmacy Lab Attendants 
Pathology and Microbiology Lab Technician 

Pathology & Microbiology Lab Attendants 
| Assistants or Attendants in Paediatrics (for P .G .) 

Assistants or Attendants in Paediatrics ( for P .G .) 
Librarian 
Library assistant 
Other Supportive Staff 
Staff on Watch & Ward Duty 
Sanitation Staff 


9 . 


10 . 
11. 


12 . 


13 . 
14 . 


CENTRAL LIBRARY 


S . No . 


Details 


Particulars 
Working Hours 
Total Number of Books 


Text Book 
Reference Book 
Total number 
CCH , CCRH and Government 
Publications available 
New Addition 
Book Bank 


5 


6 


Number of Journal 

Subscribed 
(Indian /Foreign ) 

Complementary 
News papers 

Back Issue 
Reading Room for Students with capacity 
Reading Room for Teaching Faculty with capacity 
Issue of Books 

Home lending 

Reading Room purpose 
Photocopying facility 
Internet facility 
Whether Cataloguing of books done ? If yes, system of 
Cataloguing . 


7 
8 


9 


Whetl 


10 


Name and Qualification of Librarian 
Name(s ) and Qualifications of Library Assistant (s ) 
| Other information (if any ) 


12 
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TEACHING DEAPARTMENTS 


DEPARTMENT OF ANATOMY 


Equipment etc. available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 . 
S . No. Items 

Required 


Available 


(Number / Quantity ) 


1 


3 


01 


Dissection Tables with marble tops or stainless steel 04 

(6 x l X2 x3 ) 
2 Dissection set complete 

As required 
Saw for sectioning body and limbs 
Storage tanks to hold cadavers 

As required 
5 Teaching \materials 

As required 
Models, 

As required 
Charts, 

As required 
Diagrams, 

As required 
Slides 

As required 
Soft part (Wet ) 

As required 
Soft Part (Dry ) 

As required 
Skeleton (Articulated ) 

As required 
Bones (Loose ) 

As required 
Mummified bodies , 

As required 
Latest diagrams 

As required 
6 Microscope (Medical) 
Number of additional items 
No. of Cadavers available 
Whether College covered under the provisions of Anatomy Act. 


2 
3 
4 


DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY and BIOCHEMISTRY 


Equipment etc . available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013. 
S . No . Items 

Required 


Available 
(Number / Quantity ) 


25 


3 


25 


25 


| For human experiments : 

1 Medical Microscope 
2 Equipment for ESR estimation / Westergren s pipette for 25 (with spare 
ESR on stand 

pipettes ) 
Haematocrit tubes 

30 (with spares ) 
Auto Analyzer or Semi Auto Analyzer 

01 
| Haemoglobinometer (Sahli) 

25 (with spare ) 
Haemocytometer 

25 (with spare ) 
| Sphygmomanometer 
Stethoscope 

| 25 
Clinical thermometer (Digital) 

| 25 
10 Knee hammer 
11 Tuning forks to test hearing (32- 10000 hzs ) 

01 set 
12 Stethographs or pneumographs 

05 
13 Electrocardiograph (ECG Machine) 

01 
14 Electronic Stop Watches 1/ 10 sec . 

04 
15 | Glass Distillation (double ) apparatus 

01 
16 Centrifuge (Medium speed ) 
| Colorimeter (photo electric ) 

02 
pH Meter electric 

| 01 
19 Colour perception lantern (Edridge Green ) 

| 01 
20 Incubator 

| 01 
Educational CD 

As required 
DVD 

| As required 
Films 

As required 
Slides 

As required 
Models 

| As required 


02 


17 


21 
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22 


| 03 


L 


Audio Visual Aids 

As required 
Perimeter 
23 Spirometer 

01 
24 Tonometer 

| 01 
25 Handgrip dynamometer 
26 Bicycle Ergometer 

| 01 
| Animal Experiments demonstration shall be done with the help of Audio - visual Aids . 
Number of additional items available 

Biochemistry 
S .No Items 

Required 


2 IN 


Available 
(Number/Quantity ) 


01 
01 
02 


02 
25 


02 


10 


| 10 


| 10 


| 01 
| 01 
01 
As required 


1 | Electronic /Monopan Balance 

Centrifuge 
| Balance, chemical/ ordinary 
Water baths 

Urinometer 
6 Hydrometer ( 0 . 700 to 1 .00 ) 

Albuminometers 
Glucometer 

| Thermometer 
10 Colorimeter 
| 11 Hot air oven 14 ” x14 ” x14 ” (Electric ) 

12 Double Distillation apparatus Glass 
13 Centrifuge , medium speed , electric 
14 Glass ware like 

Pipette 
Beakers 

Burettes 
Wire gauze with asbestos 
Centre hot plate 
Stove 
Syringes 
Burners 
Rubber tubing 
Stands clamps 

Flask 
15 pH meter 
Number of additional items available 
Total number of Charts 
Whether the Laboratories for Physiology & Biochemistry are separate 


As required 
As required 
As required 
As required 
As required 
As required 
As required 
As required 
01 


4 
5 . 
6 


DEPARTMENT OF PATHOLOGY and MICROBIOLOGY 


Equipment etc. available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 . 
S .No . 

Items 

Required 


Available 
(Number /Quantity) 


Hot air oven (50° C ) for special standing 
Centrifuge Machine electric Rotofix 
Water Bath , Electric 
Glass ware 
Stains 
Chemical Reagents for Histopathology 
Incubator 
Haemocytometer with RBC & WBC Pipettes 
Haemoglobinometer ( Sahli) 
Autoclave Electric 
Anaerobic apparatus 
Stopwatch 12 sec 


01 
02 
04 
| As required 

As required 
As required 


02 
25 
25 


18 


02 


02 
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pH meter 
Microscope with oil immersion 
High Speed Centrifuge for serological/Hematological work 


01 
25 
01 


13 


02 sets each 
01 
As required 
As required 


02 


ESR Westergreen / wintrobe 
Colony Counter 
Material for preparation of media 
Material for preparation of Stain 

Coplin Jars 
| 19 Computer with accessories 
| 20 | Machine for estimation of blood sugar /serological test 
21 

Pathological Specimens 
Additional Item 

Total Number of Charts 
| Total number of Models 


1 01 


T01 


| 25 


3 


DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE and TOXICOLOGY 


101 


Equipment etc . available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 
S .No. Items 

Required 

Available 

(Number /Quantity ) 
1 Weighing Machine Dial Type 

01 
2 Equipment for reporting height 

01 
3 Vernier and other Calipers 
4 Weapons 

Blunt 
Sharp 

Pointed 
5 MODELS 

10 
6 SPECIMENS - Organic , Inorganic , Poison & Chemicals ) 35 

Acts / legislations (including Medico legal) and Regulations available . 
Homoeopathic Central Council Act 1973 
Consumer Protection Act 1986 
Workmen s Compensation Act 1923 
Employees State Insurance Act, 1948 . 
Medical Termination of Pregnancy Act, 1971 
| Dangerous Drug Act. 

Mental Health Act, 1987 
8 | Indian Evidence Act, 1872 
9 Lunacy Act. 

10 Borstal Schools Act. 
| 11 | The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 . 

12 Public Health Act. 

13 Injuries Act . 
| 14 The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements ) Act, 1954. 
15 Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of 

Ethics ) Regulations, 1982 . 
3 Number of Additional items available 

| Total number of Charts 


6 


DEPARTMENT OF PRACTICE OF MEDICINE 


S . No. 


Items 


Available 
(Number / Quantity ) 


Total number of Charts 
Number of Equipments for identification 
Total Number of Specimens 
Models 
Number of books in Departmental Library 
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Additional Items 


DEPARTMENT OF SURGERY 
S .No. 


Items 


Available 
(Number / Quantity ) 


Total number of Charts 
No. of Equipments for identification 
Total Number of Specimens 
Additional Items 


DEPARTMENT OF COMMUNITY MEDICINE 


Equipment etc available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 
S . No. Items 

Required 


Available 
(Number /Quantity ) 


T01 


01 


11 Barometer (Fortein ) 

2 Lactometer 
3 Hydrometer 

01 
4 Hydrometer (wet and dry bulb ) 

01 
5 | Filter Pasteurchamberland complete set 

MUSEUM 
Models 

As Required 
Charts and Diagram 

AsRequired 
Material concerning Communicable diseases 

As Required 
Diet 

As Required 
Prophylactics 

As Required 
| National Health programmes. As Required 
7 Information on Immunization 

| As Required 
displayconcerning Community health 

AsRequired 
Family welfare 

As Required 
Bio -statistics 

As Required 
Research Methodology 

As Required 
Sociology 

As Required 
8 Slow Sand filter model/ Filter Berk -field 
9 | Smokeless Chullah model 

| 01 
10 | Rapid Sand filter model 

01 
11 Ideal well model 

| 01 
12 Refrigerator 

| 01 
| 13 | Additional Items 
Arrangements for Visit of Students for Health Check - up Camps 

Water Purification Plant 
Milk Pasteurization Plant 
Industries ( to make them understand about 

the Industrial Health Hazards). 
Village Adopted 

Total Number of Specimens 
Family Welfare devices 
Sources of nutrition 
Sources of Vitamins 


01 


3 


DEPARTMENT OF OBSTETRIC & GYNAECOLOGY 
S . No. 

Items 


Available 
(Number / Quantity ) 


Totalnumber of Charts 
Total number of Models 
Number of Equipments for identification 

Total number of Specimens 
| Additional Items 
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DEPARTMENT OF HOMOEOPATHIC PHARMACY 


Equipment etc available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 
S . No. Items 

Required 


Available 
(Number /Quantity ) 


| 02 


8 


05 


02 


| 1 Pill tiles 

25 
| Porcelain dishes 

25 
Crucibles with tongs 

| 25 
Pestles andmortars (Iron , Glass , Porcelain ) 
Water bath , metal/ electric 

25 
| 6 | Microscope (Student type) 

| 05 
Glass apparatus for filtration with vacuum 
Thin layer chromatography apparatus 

| 01 
9 pH meter 

02 
10 Stop watch 

25 
11 Hydrometer 
12 | Alcoholometer 

05 
| 13 Lactometer 

| 05 
14 Electric potentiser (for P .G . Course ) 

| 02 
15 Electric Triturator ( for P .G . Course ) 
16 | Water Still (Distilled Water Plant) 

01 
| 17 Percolater 

05 
| 18 Macerator 

05 
| 19 Botanical slides 

As required 
| 20 Colorimeter (for P . G . Course ) 

101 
| 21 Spectro Scope (for P .G . Course ) 

101 
22 | Dissecting Microscope 

| 02 
23 Distillation Apparatus (Glass ) 

01 set 
| 24 | Pyknometer ( Specific Gravity Bottle ) 

02 
25 | Electronic Balance 

| 01 
26 Hot Air Oven 
27 | Chemical Balance 

10 
28 | Physical Balance 

01 
29 Measuring glasses, all sizes 

As required 
30 Miscellaneous Chemicals 

As required 
Drugs 

As required 
Glass Phials 

As required 
Glass Rods 

| As required 
Funnels 

As required 
Filter Papers 

As required 
| Others 

As required 
| Total number of Charts 
Number of books in Departmental Library 
Total number of Models 
Total Number of Specimens Vegetable 

Animal 

Chemical 
Details of Pharmaceutical Solids 
Vehicles available 

liquids 
Semisolids 
Alcohol 
Alcohol/Spirit license /Permission 
available or not. 


2 
3 
4 


5 


6 


If yes , whether it is renewed or not. 


Whether Homoeopathic Pharmacopoeias ( including Homoeopathic Pharmacopoeia of 
India ) are available 
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Herbal Garden 


Number of species planted 
Plants on pots 
Irrigation facility 
Educational Tour Conducted 


| 9 


DEPARTMENT OF HOMOEOPATHIC MATERIA MEDICA 


Equipment etc . available as per Schedule- III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 
Items 

Required 


Available 
(Number / Quantity ) 


No. 


a 


25 


Total number Charts on medicines in Hom . Materia Medica 
of Charts (Showing drugs under one family and their main 

spheres of action in two to three lines) & interesting 
charts on Ophidia groups , Spider family , Nosodes 
and Sarcodes. 

Typical Picture -wise presentation of drugs 
Total number of Specimens for identification 
Number of books in Departmental Library 
Additional Items 


DEPARTMENT OF ORGANON OF MEDICINE 


| 3 
| 4 


5 


16 


17. 


| 11 


Details of items of Equipment etc available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations , 2013 
Items Required 

Available 

(Number /Quantity ) 
Photographs of Founder 

PIONEERS 
and Philosophers in the 

Dr. Samuel Hahnemann 
field of Homoeopathy 

| 2 Dr. J. T . Kent 
mentioning the Date of 

Dr. Constantine Hering 
Birth /Death . 

Dr. Stuart Close 
Dr. Herbert A . Roberts 
Dr. J . H . Allen 
Dr. T . F . Allen 

Dr. H . C Allen 
9 Dr. Richard Hughes 
| 10 | Dr. C . V . Boenninghausen 

Dr. M . L . Tyler 
12 Dr. William Boericke 

Dr. C . M . Boger 
14 Dr. J. H . Clarke 

Dr. C . Dunham 
16 Dr. E . A . Farrington 

Dr. E . B . Nash 
18 Dr. R . E . Dudgeon 
19 Dr. Mahendra Lal Sirkar 
20 Babu Rajendra Lal Dutta 

Others 

Other Charts on Philosophy 
Charts 
Number of books in Departmental Library 
Charts on History ofMedicine 
Books on History of Medicine 


13 


15 


21 


3 
4 
5 
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S . 


DEPARTMENT OF REPERTORY 
Details of items of Equipment etc available as per Schedule - III of HCC (MSR ) Regulations, 2013 
Items Required 

Available 
No . 

(Number /Quantity ) 
Total number of Computers 
Total Number of Software 
Details of Computer Lab . 
Total number of Charts 

Number of books in Departmental Library 
6 Other Items 


DEPARTMENT OF PEDIATRICS (For P .G . Course ) 


Items 


Available 
(Number /Quantity ) 


No . 


Total number of Charts 
Total Number of Models 
Number of books in Departmental Library 
Assistants or Attendants available 
Other Items 


DEPARTMENT OF PSYCHIATRY (For P .G . Course ) 


Items 


S . 
No. 


Available 
(Number /Quantity ) 


LuAWN 


Total number of Charts 
| Total Number of Models 
Number of books in Departmental Library 
Assistants or Attendants available 
Other Items 


MISCELLANEOUS 

Details of College Chairperson 
Council 

Number of Members 
Number of meeting held 

Number of Inter department meeting 
College Website WEB ID 

Details of Principal 
Details of Teaching Staff 
Non Teaching Staff 
Hospital Staff 
Courses conducted 
Intake Capacity course wise 
List of Student admitted 
Any research publication 
Details of CME , Conferences 
Details of Award & Achievements 
Affiliating University 
Results of Examinations for last one year 
Details of status of recognition 

Details of clinical material in the Hospital 
Attendances 

Manual / Biometric / AGBAS 
Sports & Extracurricular Activities 


_ , do hereby solemnly affirm that all the information given above is true to the best of 
my knowledge and belief and that if any information submitted is subsequently found to be incorrect or untrue , the 
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Ministry of AYUSH may take such action against me, as it may deemed fit , which may include the rejection of the 
Application . 


Signature of Applicant 
Name: _ 
Designation : 
(Seal) 


Date : 


Place: 


LIST OF ENCLOSURES: 
Certified copies of 

1 . Articles /Memorandum of Association and Byelaws/ Trust deed of Management Society / Trust. 
2 . Certificate of Registration /Incorporation . 
3. Annual Accounts and Audited Balance Sheets for the last 03 years . 
4 . Title/Lease deeds of the land as proof of ownership 
5 . No Objection Certificate / Letter/ Order of Permission by the concerned State Government/UT administration . 
6 . Letter/Order of Affiliation issued by the Affiliating University. 
7. Authorization letter addressed to the Bankers of the Applicant College and Hospital authorizing the Central 

Government/Central Council of Homoeopathy to make independent enquiries regarding the financial track 

records of the Applicant College and Hospital. 
8 . Other enclosures as required in view of the Application Form . 
Special instructions to the Applicant : 
1 . All documents submitted by the Applicant should be either in English or in Hindi. If the documents are in any 

other language, it should be translated in Hindi/English , else will not be accepted . 
2. All the copies of documents shall be attested by the Gazetted Officer. 
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FORM - 2 


(See sub -regulation (4 ) of regulation 3) 
Recommendation of the Central Council of Homoeopathy 

Central Council of Homoeopathy 


Dated 


The Secretary to the Government of India 
Ministry of AYUSH 
New Delhi-110001 


Madam /Sir , 


me of the College & Hospital) 


With reference to your letter No. 

dated _, I am directed to say that the physical and other 
infrastructure facilities available at the name 

(address of the College & Hospital) were 

, set up at 
inspected on (date of inspection ) 

pection ) _ _ by the Central Council of Homoeopathy. 
2 . The Inspection report and all other related papers were placed before the Executive Committee of the Council in 
its meeting held on (date of meeting) . On careful consideration , the Executive Committee decided to recommend for 
grant/denial of permission to the Applicant College and Hospital. 


On careful consideration of the Inspection report, the Central Council has arrived at the following conclusions: 


i) 


That the applicant fulfills/not fulfills the eligibility criteria ; 


ii ) 


That the applicant has set up / not set up the Homoeopathic College and Teaching Hospital with the full 
component of staff , infrastructure , equipment and instruments and other facilities in terms of minimum 
standards requirements of homoeopathic colleges and attached hospitals as prescribed by the Council for 
running Under Graduate/and or Post Graduate courses in Homoeopathy . 


The remarks regarding of staff, infrastructure , equipment and instruments and other facilities available in the college and 
homoeopathic hospital is as under: 


S . No . 


Items as per HCC (MSR ) 


REMARKS 
( including whether fulfills or not fulfills) 


| Infrastructure /Accommodation for College and 

Homoeopathic Hospital. 
| Hospital Staff 

Hospital facilities 
Hospital Equipment 
Teaching Faculty 
Teaching Departments 
College Laboratories 
Library 
Buildings 
Medicinal Plants Garden (Herbarium ) 


9 
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In view of the above position , the Council recommends for grant of/not to grant permission under the provisions of 
Section 12 C of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 . 
The reasons for recommendation for not granting permission to the Applicant College and Hospital are as under: 

( 1 )- ---- -- 
(2) ---- -- 
(3)-------- . 

[ ADVT.-III /4 /Exty ./24 /19 ] 

DR. KUMAR VIVEKANAND , Registrar-cum -Secy. 
Note : The principal regulations were published in the Gazette of India , Extraordinary , Part III, Section 4 , vide 
notification No. 12 - 10 /2000 -CCH (Pt. III) dated the gth March , 2013 and subsequently amended vide NO . 12 - 15 /2012 -CCH 
( Pt.) dated 28th November, 2018 and vide NO . 12 - 15 / 2012 -CCH (Pt.I) dated 27th February , 2019. 
(If any discrepancy is found between Hindi and English version of “ Homoeopathy Central Council (Minimum Standards 
Requirement of Homoeopathic Colleges and attached Hospitals ) Amendment Regulations 2019 ” , the English version will 
be treated as final) 
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